PM3000984796 


MONTHLY RESULTS : MONITOR 





IM-14 




filtrona 

TPM 

WATER 

SN 

TAR 

PC 

Nt> o( Smoking Runs 


Month of 

Analysis 

PME 

PMH 

PMG 

RSD 

PME 

PMH 

PMG 

R8D 

PME 

PMH 

PMG 

R&D 

PME 

PMH 

PMG 

R&D 

PME 

PMH 

PMG 

R&D 

PME 

PMH 

PMG 

R&D 

; PME 

i 

i- 

PMH 

PMG RSD 

- -t - 

January 94 

220 

21.8 

22.3 


381 

3 60 

3.75 

— 

1.00 

1.08 

1-11 


17.1 

17.2 

17.4 


85 

8-5 

8.6 


239 

99 

4 


' 13 5 

13 5 

134 


22 0 

21.8 

220 

21.4 

3 94 

360 

3 40 

3,10 

1.09 

109 

1 07 

1 13 

17,0 

17.2 

17.5 

17.1 

06 

86 

86 

B 5 

200 

62 

4 

4 

1 13 3 

13 6 

133 

March D4 

21 9 

22 2 

22 2 

21 1 

371 

3 70 

3.50 

2.90 

1.06 

1 06 

1 10 

1 10 

17.1 

17 4 

17 6 

17.2 

05 

86 

87 

86 

270 

62 

A 

4 

! 13 3 

13 6 

13 4 

Aprt 04 

21 8 

21 9 

21 8 

22 2 

361 

350 

340 

300 

1 06 

1.10 

1.08 

1.16 

17.1 

17.3 

17.3 

17.3 

85 

as 

8.8 

87 

230 

73 

A 

4 

| 13.7 

13 9 

13 9 

May 94 

21 8 

222 

22 1 

21 6 

3.48 

300 

340 

300 

107 

1.06 

1 09 

1.11 

17.2 

17.3 

17.6 

17.6 

8.5 

8.5 

88 

86 

246 

59 

A 

4 

: i3 6 

14 1 

13 6 

Arne 94 

217 

22.1 

22 0 

22.0 

3.42 

360 

338 

3.10 

1 06 

1.06 

1.11 

109 

17.2 

17.4 

17.5 

17.8 

8 5 

85 

86 

86 

259 

49 

4 

4 

1 13.6 

13 8 

139 

July 94 

21 6 

21.7 

21.8 

21.2 

346 

3.40 

340 

300 

106 

1 07 

1 09 

1 04 

17.3 

17.3 

17.3 

17 2 

85 

84 

6.5 

83 

231 

34 

4 

4 

j 135 

139 

13 6 

August 94 

21 8 

21 7 

22 1 

22.2 

3.49 

360 

320 

320 

1.08 

1.06 

109 

1 17 

17.2 

17.0 

17.8 

17.8 

84 

83 

86 

92 

257 

74 

4 

4 

j 13 4 

13 6 

September 94 

21 7 

21.8 

22 6 

22 3 

3 48 

3 60 

360 

380 

1.06 

1 08 

110 

1.11 

17.1 

17.2 

17.9 

17.4 

8 5 

84 

88 

90 

251 

63 

4 

4 

1 13 2 

13 6 

13 8 

Octotw 94 

21 6 

21.5 

22 4 

22.1 

3 53 

360 

370 

381 

100 

1.07 

1 06 

1.16 

17.2 

16.9 

17.6 

17.2 

95 

S 2 

88 

9 1 

240 

56 

4 

36 

i 13 3 

13 6 

13 4 


21 9 

21 7 

22 2 

21.9 

3.54 

3.50 

360 

371 

1.09 

1.06 

1.08 

1.20 

17.3 

17.1 

17 5 

17 0 

85 

83 

86 

9 1 

242 

60 

4 

79 

! 13 4 

13 6 

138 

December 94 

217 

21.9 

22 4 

21 9 

364 

3.70 

360 

3.77 

1,07 

1.07 

106 

1.17 

17.0 

17.1 

17.7 

16.9 

8.4 

82 

06 

91 

109 

26 

4 

114 

: 135 

13 6 

139 

GL. AVERAGE: 

21.8 

21.9 

21.8 

21.9 

3.56 

3.66 

3.34 

3.46 

1.07 

1.07 

1.09 

1.13 

17.2 

17.2 

17.4 

17.4 

8.5 

8.4 

6.6 

8.S 





13.4 

I3.e 

?3.« 

PR. MOV. AVER: 

21.8 

21.7 

22.3 

22.1 

3.51 

3.55 

3.53 

3.63 

1.09 

1.07 

1.09 

1.16 

17.2 

17.1 

17.7 

17.3 

6.5 

8.3 

8.7 

9.1 





13.3 

13.7 

13.7 

MOV. AVER: 

21.8 

21.7 

22.4 

72.1 

3.55 

3.58 

3.63 

3.77 

1.08 

1.07 

1.08 

1.16 

17.1 

17.1 

17.7 

17.1 

6.5 

8.3 

6.7 

9.1 





13.4 

13.7 

13.7 


BORGWALDT 

TPM 

WATER 

SN 

IM-14 

7AR 

PC 

CO 

Nbof 

Smok. Runs 


Month or 

PME 

PMG 

PME 

PMG 

PME 

PMG 

PME 

PMG 

PME 

PMG 

PME 

PMG 

PME 

PMG 

PME - P.M. Europe - Neuchatel 

Analysis 














_ 

PMH = P. M. Holland • Bergen Lp Zoom 

January 94 

21.2 

21.6 

4.39 

3 82 

1.04 

1 07 

15.0 

16.7 

64 

8.5 

15 7 

16 0 

83 

86 

PMG = P M Germany - Munich 

February 84 

21 9 

21 5 

4 75 

3 82 

1 13 

1.05 

16 1 

166 

85 

80 

15 9 

16 4 

79 

103 

R&D = P.M. R£D - Richmond 

March 94 

209 

21 3 

406 

3 79 

104 

1.04 

150 

16 4 

34 

B.6 

15 7 

166 

92 

134 


April 94 

206 

21 3 

4 07 

366 

104 

1 06 

15.7 

16.6 

85 

8 6 

15 7 

16 7 

62 

136 


May 94 

216 

21 5 

421 

391 

1.07 

100 

163 

16.5 

8.6 

8.6 

15 7 

16,5 

76 

92 


June 94 

21.3 

21 5 

4.27 

392 

1.04 

105 

160 

16 5 

8.4 

8.6 

15 5 

166 

87 

119 


July 94 

21.3 

21 5 

4.28 

3 87 

107 

10B 

160 

165 

8.5 

8.7 

15 8 

16.8 

56 

128 


August 94 

217 

21.3 

426 

3.81 

110 

105 

16.4 

16.4 

86 

0.7 

16.1 

16 5 

63 

118 


September 94 

21.1 

21.4 

4 11 

369 

1 03 

1.06 

160 

166 

85 

8 8 

13 8 

165 

40 

87 


October 94 

22 0 

21 3 

4 41 

377 

1 07 

toe 

16 5 

16 5 

86 

6.7 

10 1 

106 

26 

120 


November 94 

21.2 

21.1 

4.21 

3 73 

1 06 

107 

15 9 

16.3 

8.5 

8.7 

16 4 

16.7 

55 

115 


December 94 

21.2 

21.3 

4.19 

3 81 

10S 

1.09 

159 

16.4 

8.5 

8.7 

16,5 

16.6 

35 

83 


GL. AVERAGE: 

21.3 

21.5 

4.16 

3.86 

1.05 

1.06 

16.1 

16.6 

8.5 

8.7 

15.9 

16.4 



















GL AVERAGE * GLOBAL AVERAGE (ALL MONTHS INCLUDED) 

PR. MOV. AVER: 

21.5 

21.3 

4.25 

3.7 5 

1.07 

1.07 

16.2 

16.5 

8.5 

8.7 

16.1 

16.6 



















PR. MOV. AVER. = PREVIOUS MOVING AVERAGE (INCLUDES THE 4 MONTHS PRECEDING THE LAST ENTRY) 

MOV. AVER: 

21.4 

21.3 

4.23 

3.75 

1.06 

1.08 

16.1 

16.4 

8.5 

8.7 

16.2 

16.6 





MOV. AVER. = MOVING AVERAGE (INCLUDES LAST 4 MONTHS) 


last update 17.01 95 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/kzlk0001 




















